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sich fur cc = Q   dem Wert 1,   daher ist, wie schon  zuvor gefunden,
aK =-----                                       (s. Gl. 95).
n K                                                    x                 '
c) 1st %ct = n oder ein Vielf aches davon, so wird smxa = Q. Die Oberwelle der Ordnung % = nfcc und die Vielf achen fallen fort. Da nun nach Gl. 96 bei dem Trapez die Amplituden der Oberwellen umgekehrt proportional dem Quadrat ihrer Periodenzahl sind, ist nachst der Grundwelle die dritte Oberwelle am groBten. Das Trapez nahert sich also am meisten der Sinusform, wenn die dritte Oberwelle fortfallt, hierzu muB somit a = nj3 sein. In dieser Kurve sind dann nur noch Oberwellen der Ordnung « = (6 w +1) enthalten, und da
sin %# = sin (6^+1) — = + —
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wird fur das Trapez mit a = Jij3
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Diese Betrachtung gibt den Grund an,   weshalb  zur Erzielung einer   moglichst  sinusformigen Feldverteilung bei vielen Wechselstrommaschinen nur 2/3 des Polbogens bewickelt werden.
3.  Die Kurve   des kommutierten Sinus-
stromes   (Fig. 64).    Bei dieser Kurve ist               '       Fi    ^
woraus folgt, daB hier nur die Kosinusglieder vorhanden sind; auBer-dem enthalt sie einen Gleichstrom. Setzen wir in GL 91
2jr
bK = — \y cos Kxdx
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y = J sin x    von x — 0 bis x = n und                      y——/sinx    von x-=n bis x==2jt}
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so ist          h* = —     sin x cos xxdx —   sin x cos x x dx\
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= —   [sin (x -f-1) x — sin (x — 1) x] dx
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CX —I)-]eriode.    Dieser ist
